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Limba cherokee ([' tj£r0 , ki: ]; în cherokee: GWY 
SQ5hi3oî)J, transliterat: Tsalagi Gawonihisdi ) este o 
limbă irocheză vorbită de populaţia cherokee din Statele 
Unite. Limba cherokee este o limbă polisintetică şi îşi 
foloseşte propriul sistem de scriere numit silabarul 
cherokee. 

Clasificare 


Cheorkee e o limbă irocheză, fiind singura limbă irocheză 
sudică ce mai e vorbită şi astăzi. Lingviştii cred că 
populaţia cherokee a migrat în zona sudică a Marilor 
Lacuri din America de Nord acum aproximativ 3.000 de 
ani, ei aducând-şi limba în acea zonă. 

Istorie 

Articol principal: Istoria limbi cherokee. 


Limba cherokee 
GWY SQDhAodJL 


Gwy 


Pronunţie 
Vorbită în 


[d 3 ala' gî gawonihis 1 dî] 
(dialectul oklahoma) 

Statele Unite 


Număr de 
vorbitori 
Sistem de 
scriere 


11,000-13,500 (2006-2008) 

Silabarul cherokee 

Clasificare 


Limbi irocheze 


■ Limba cherokee 

Statut oficial şi codificare 
Răspândire în lume 



Răspândirea gografică din prezent. 

Puteţi vizita Wikipedia în Limba cherokee. 

Această pagină poate conţine caractere 
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